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يصنف سرطان عنق الرحم السبب الرئيسي الثامن للإصابة بالسرطان عند 


الأصاء في المملكة//رو/الترتيبىالثامئوبين أكثر أنواشالسرطان شيوعامئة 
النساء اللواتي تتراوح آعمارهن Le‏ سنة في المملكة. 





عوامل الخطورة المسببة لسرطان عنق الرحم 
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04 05 
غیروس الو ضعف في جهاز عدوى الكلاميديا : ا ل اه 
TT‏ المناعة "الفيروس التدخين وهي بكتيريا تصيب 0 ا 
1 المسبب للأيدز" الجهاز التناسلي والخضار 
[e 09 08 8 91۰‏ 
56 سل 7 استخدام للحوید. . | وجود تاریخ عائلي 
زيادة الوزن المدى لحبوب من استخدام اللولب الوقائية من الإجهاد TT‏ 
9 0 التلقاني ۴ | لسرطان عنق الرحم 
11 12 135 14 
عدم الرضاعة عدم ممارسة ۱ تناول الغذاء الغير 
e‏ الرياضة 9 ys‏ 





أعراض سرطان عنق الرحم 


ألم أثناء العلاقة 


الزوجية 





هل یمکن کشف سرطان عنق الرحم في وقت مبکر ؟ 
آفضل طريقة هو |جراء فحص دوري لعنق الرحم 
عن طريق مسحة عنق الرحم. 





أَخذ عينة من عنق الرحم تصویر الجهاز البولي 
وفحصها معملیا للتاکد من مع استخدام مادة 
وجود خلایا سرطانية من ملون 8۲۱۱۳۱ 
عدمه 














التدخل الجراحي سه وا العلاج البشعاعي 
باستئصال عنق الرحم @ 9 خارجي وداخلي لعنق 
وأحياناً الرحم ° الرحم 
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ویمکن آأن یساعد الوعي والحذر لأي علامات واعراض لسرطان عنق الرحم علی تجنب 
التأخير في التشخیص . ویحسن الکشف المبکر فرص العلاج الناجح الی حد کبیر ویمکن 
ان یمنع اي تغییرات مبکرة في خلديا عنق الرحم من آن تصبح سرطانيت. 
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